MIECZYSŁAW RZEDZUT 


Poseł na Sejm R. P. 


Członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego, Członek Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Krakowie 


przeżywszy lat 27, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 26 marca 1948 r 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim nastąpi we wtorek dnia 30 b. m. o godz. 14 po poł. 
do auta celem przewiezienia do Laskówki Delatowskiej. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odbędzie się w środę dnia 31 b. m. o godzinie 7 : rano w kościele Najśw. Panny Marii przed Ołtarzem Pana 
Jezusa Ukrzyżowanego, o czym zawiadamia: 


zona i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 


Kraków, plac Szczepański L. 2 — Teleton 588-67 


Drukarnia Zwięzkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 


